PAWEL KOZAK 


emer. konduktor c. k. kolei państw. 


przeżywszy lat 46, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramen- 
tami, zasnął w Panu dnia Io. maja 1914. roku. 


Wyprowadzenie zwłok z »Collegium medicum« przy ulicy Grzegórzeckiej wprost na cmentarz 
nastąpi we wtorek dnia 12. b. m. o godz. 4. po południu, na który-to smutny obrzęd stroskana 
żona wraz z dziećmi zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we środę dnia 13. b. m. o godzinie 8. rano w kościele parafialnym św. Floryana. 


Zakład pogrzebowy Jana Wolnego w Krakowie, Orukarnia Związkowa w Krakowie. 


